02 


02 

02 

02 

2 . 5M Xll Line 
583K 3DVect 
366K Tmesh 

1 91K Tex Tmesh 

3.2M Xll Line 
760 3DVect 
366K Tmesh 

1 91K Tex Tmesh 

TBD Xll Line 
TBD 3DVect 
TBD Tmesh 

TBD Tex Tmesh 

TBD Xll Line 
TBD 3DVect 

TBD Tmesh 

TBD Tex Tmesh 



02 

02 

02 

02 

R5000PC/ 

R5000SC/ 

R10000SC/ 

R10000SC/ 

180MHZ 

180MHZ 

150MHZ 

175MHZ 

3.4 SPECint95 

4.6 SPECint95 

TBD SPECint95 

TBD SPECint95 

4.5 SPECfp95 

5.4 SPECfp95 

TBD SPECfp95 

TBD SPECfp95 

190 AIM VI* 

242 AIM VI* 

TBD AIM VI* 

TBD AIM VI* 


* AIM VI is the current accepted benchmark 
for workstations. AIM Technologies will no 
longer publish AIM III numbers in their 
Performance Guide. 



